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즈 서 부 으 


브 린 텔 릭 스 @ 는 덴마크 1. 1400660< A/S 사가 개 발 한 항 우 울 제 로 , 주성분 





보 티 옥 세 틴 (/0010×6106) 이 며 , 직접적인 세로토닌 수용체 활성 조절 
세로토닌 (5-47) 수 송 체 를 억 제 하는 두 가지 작 용 기 전 을 가지고 있습니다. 

린 텔 릭 스 는 이러한 다 중 모드 작 용 기 전 을 통해 주 요 우 울 장 애 에 대하여 
치 료 효 과 를 나 타 냄 니다. 


및 
조 





























원 료 약품 및 그 분량 
브 린 텔 릭 스 정 5009: 이 약 1 정 (154.5009) 중 
- 유 효 성 분: 보 티 옥 세 틴 브 롬 화 수 소 산 염 ( 별 규 ) 6.355109 ( 보 티 옥 세 틴 으로서 59) 














투 여 에 관한 보 고 는 없 었 습니다. 이 약 을 복용 중인 환 자 에게 리 네 졸 리 드나 
정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블 루 와 같은 150 억제제 치 료 를 시 작 해 야 할 상 황 이 있을 수 
있습니다. 이런 경 우 에는 0 억제제 치 료 를 시 작 하 기 전에 이 약 의 투 여 를 
『 합 니다 
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| 트 립 탄 , 삼 환 계 항우울제, 펜 타 닐 , 리 라 마 돌 , 부 스 피 립 토 판 및 
성 요 한 풀 (9. )0170'5 '/01 를 포함한 기타 세 로 토 닌 성 약 물 과 의 병용 투 여 가 
으로 필요한 경우, 특히 투여 개시 및 용량 증 가 시 에 세로토닌 증 후 군 에 대한 
위 험 이 증 가 될 수 있 음 을 환 자 에게 알려야 합니다. 
나타나면 즉시 이 약과 서 





























토 닌 성 약 물 과 의 병용 투 여 를 




















- 첨가제: 만 니 톨 , 미 결 정 셀룰로오스, 스 테 아 르 산 마 그 네 슴 , 전 분 글 리 콜 산 나 : 
오 파 드 라 이 분 홍 (03831490), 히 드 록 시 프 로 필 셀룰로오스 
브 린 텔 릭 스 % 정 10009: 이 약 1 정 (154.5009) 중 



































- 유 효 성 분: 보 티 옥 세 틴 브 롬 화 수 소 산 염 ( 별 규 ) 12.7109 ( 보 티 옥 세 틴 으 로서 10779) 
- 첨가제: 만 니 톨 , 미 결 정 셀룰로오스, 스 테 아 르 산 마 그 네 승 , 전 분 글 리 콜 산 나 트 륨 , 











오 파 드 라 이 노 랑 (03822082), 히 드 록 시 프 로 필 셀룰로오스 
브 린 텔 릭 스 * 정 20009: 이 약 1 정 (1531009) 중 

분: 보 티 옥 세 틴 브 롬 화 수 소 산 염 ( 별 규 ) 25.420109 ( 보 티 옥 세 틴 으로서 20709) 
- 첨가제: 만 니 톨 , 미 결 정 셀룰로오스, 스 테 아 르 산 마 그 네 승 , 전 분 글 리 콜 산 나 트 
오 파 드 라 이 빨 강 (038250006), 히 드 록 시 프 로 필 셀룰로오스 
























































약 
중 단 하고 보 조 적 인 대 증 요 법 을 시 작 하 여야 합니다. 








2. 다음 환 자 에는 투 여 하지 말 것 
1) 이 약 의 주성분 또는 이 약 의 다 




















성 분 에 과 민 성 이 있는 환자 
1 

















2) 1440 저 해 제 를 복 용 하고 있거나, 투여 중 단 후 14 일 이 지나지 않은 
흰 자 (세로토닌 증 후 군 의 위 험 이 증 가 될 수 있습니다. 1. 경고 및 6. 상 호 작용 참조) 
다음 환 자 에는 신중히 투 여 할 것 
발 작 의 병 력 이 있거나 불안정한 간 질 이 있는 환 자 (5. 일반적 주의 항 참고) 
조 증 , 경 조 증 또는 양 극 성 장 애 환 자 (5. 일반적 주 의 항 참고) 








중증 신 장 애 환 자 (10. 신 장 이 


중증 간 장 애 환 자 (10. 신 장 이 
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및 간 장 애 환 자 항 참고 
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및 간 장 애 환 자 항 참고) 
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서사 ) 출 혈 경 향 이 있는 환자, 항 응 고 제 또는 혈소판 기 능 에 영 향 을 주는 약 물 을 
ㅇㅇ 층 | 개 종주 
브 린 텔 릭 스 ?* 정 59: ; ae 거나 내 - 들 릴 증 을 기할 수 있는 약 물 을 투여 중인 
모조 오기 uy 『 으 6) 고령자, 간 경 화 가 있거나 저 나 트 릉 형 증 을 야 기 할 수 있는 약물 2 
. 조 . 르 쪼 부 호 샌 의 다 가 혁 핀 르 고 티 저 Ga, ue ㅅ 서 르 o TA 1 2 
한쪽 면 에 E 다 른 쪽 면 에 5” 가 새겨진 분 홍 색 의 달 갈 형 2m ㅇㅇ 환 자 ( 저 나 트 륨 혈 증 의 위 험 이 있음) " 
브 린 텔 릭 스 ® 정 1009: 
한쪽 면 에 1” 다 른 쪽 면 에 “10" 가 새겨진 노 란 색 의 달 갈 형 필 름 코 팅 정 4. 이 상 반응 _ 
가장 흔한 이 상 반 응 은 구 역 이었습니다. 이 상 반 응 은 대개 경 미 하거나 중등. 
브 린 텔 릭 스 정 20009: _ 이었고, 이 약 투여 시작 후 처음 2 주 내에 발 생 하였습니다. 이 상 반 응 은 보통 
한쪽 면 에 “1” 다 른 쪽 면 에 “20" 가 새겨진 빨 간 색 의 달 갈 형 필 름 코 팅 정 일 시 적 이었으며, 일 반 적 으로 치료 중 단 을 유 발 하지 않았습니다. 구 역 과 같은 위장 
이는 오이 장 애 는 남 성 보다 여 성 에서 흔히 발 생 하 였습니다. 
를 "그 과 이 상 반 응 은 다 음 의 발현 빈 도 별로 정 리 하였습니다: 매우 흔 함 (=1/10), 흔 함 (= 
즈 요 자 애 의 3 Roe = 
주 요 우 울 장 애 의 치료 1/100 에서 <1/10), 흔하지 않 음 (=1/1000 에서 <1/100), 드 물 (=1/10000 에서 
\| 매우 드 묶 또는 알려지지 않 음 (주어진 ㅅ 서 측정 
용 법 ㆍ 용량 인 1000), 우 드 묶 (<1/10000), 또는 알려지지 않 음 (주어진 자 료 에서 측정 
1. 성인 불가능). 
ㆍ 도 
이 약 의 초 기 용량 및 권 장 용 량 은 1 일 1 회 10009 입 니다. 기관계 분류 빈도 이 상 반응 
환 자 의 반응 다라 1 일 최대 20[70 까 지 증 량 하 거나, 최소 5600 까 지 감 량 할 수 
리오나 | 라 1 일 최대 9 까 지 증 량 하거나, 최소 9 까 지 감 량 할 수 면역계 장 0 알려지지 않 음 * 아 나 필 락 시스 반응 
이 약 은 식 사 와 관 계 없이 복 용 할 수 있습니다. 호흡기, 흉부, 종 격 이상 알려지지 않 음 * 코피 
1) 유 지 투여 대사 및 영 양 장애 흔 함 식 욕 감소 
우 울 증 상이 소 멸 된 후에도 치료 효 과 를 확실히 하기 위하여 최소 6 개 월 간 의 흥 하 비 정 상 꿈 
약 물 치 료 가 권 장 됩니다. 정 신 계 장 0 = = 성성 
2) 투 여 중단 ： : 흔하지 않음 이 갈 이 
이 약 은 점 진 적 으로 용 량 을 감 량 할 필요 없이 즉시 중 단 할 수 있습니다. ee 흔 함 어지러움 
개 =O oo - 
2. 고 령 자 에 대한 투여 , ㆍ ㆍ 알려지지 않 음 * 세로토닌 증후군 
65 세 이상의 고 령 자 에서는 1 일 1 회 59 을 초 기 용 량 으로 하고, 이 약 을 1 일 10779 흔하지 않음 홍조 
이상 투 여 할 경 우 는 주 의 깊게 치 료 합니다. 혈관계 장 0 른 하지 많음 홍조 
8 알려지지 않 음 * 출혈 ( 멍 , 반 상 출혈 
3. 사 이 토 크롬 『450 저해제 및 유 도 제 와의 투여 mS = = 
1) 사 이 토 크롬 0450 저해제 (Cytochrome P450 inhibitors) 생 식 계 및 유방 장애 알려지지 않 음 * 질 출혈 
강력한 사 이 토 크 롬 2450 저해제 ( 예 ; 부 프 로 피온, 퀴 니 딘 , 플 루 옥 세틴, 파록세틴 매우 흔 함 구역 
등 ) 을 병 용 투 여 하는 경우, 환 자 의 반 응 에 따라 이 약 의 용 량 을 감 소 시 킴 니 다 (6 = 
= [=] = T+ 도 = 근 ㅁ = a 
상 호 작 용 항 참조). 2 위장관 장 0 흔 함 설사, 변비, 구토 
2) 사 이 토 크 롬 0450 유 도 제 (Cytochrome P450 inducers) 알려지지 않 음 * 위장관 출혈 
광범위한 사 이 토 크롬 0450 유 도 제 ( 예 ; 리 팡 피신, 카 르 바 마 제 핀 , 페 니 토 인 등 ) 를 흐 하 전신성 가려움 
병 용 투 여 하는 경우, 환 자 의 반 응 에 따라 이 약 의 용 량 을 조절할 수 있습니다 (6. on == 
상 호 작 용 항 참조). 피부, 피 하 조 직 장애 흔하지 않음 야 간 발한 
보러 " 아 않은 형 과 브 조 드 바 : 
4. 모 노 아 민 산 화 효소 저 해 제 (^01) 와 의 투여 알려지지 않 음 * | 혈 관 부종, 두드러기, 발진 
1) 정 신 질환 치 료 를 하기 위한 740 저해제 전환 관련 * 시 판 후 경험 결 과 에 근 거 함 
정 신 질환 치 료 를 위한 1&0 저 해제 투 약 을 중 단 하고 이 약 으로 치 료 를 시작할 경우 
적어도 14 일 이상 간 격 을 두어야 합니다. 반대로, 정 신 질환 치 료 를 위해 MA0 임 상 시 험 에서 성 기 능 장애가 아리조나 성 경 험 척 도 (Arizona Sexual Experience 



































































































































































































































































































































































































































저해제 투 여 를 시 작 하 려면 동 제제 투약 중단 후 적어도 14 일 이 경 과 해야 합니다. 50816; ASE%) 로 조 사 되었습니다. 이 약 5~15009 투 여 군 에서는 위 약 과 차 이 가 
2) 리 네 졸 리드 또는 메 틸 렌 블 루 와 같은 다른 ^0 저 해제 나타나지 않았으나, 20009 투 여 군 에서는 이 약 의 투 여 로 인한 성 기 능 장애가 
리 네 졸 리 드 또는 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제 제 를 투 여 받 는 환 자 는 세로토닌 증후군 증 가 하였습니다. 
위험성 증가 때문에 동 제제 투 여 를 시 작 해 서는 안됩니다. 입 원 을 포함한, 다른 또한, 보 티 옥 세 틴 과 선택적 세로토닌 재 흡수 억 제 제 (561600/8 Serotonin Reuptake 
중 재 적 시 술 들, 더 긴급한 정 신 질 환 적 상태 치 료 를 필 요 로 하는 환 자 의 경 우 는 이 1nhibitor) 의 치 료 와 관련된 성기능 장애 (1reatment-Emergent Sexual Dysfunc- 
약 의 투 여 여 부 를 고려해야 합니다. 100; 1650) 수 준 을 전 향 적 으로 비 교 하기 위해 성기능 변화 설문지 (Changes in 
이미 동 제 제 를 투 여 받는 환 자 에게 리 네 졸 리 드 또는 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제 제 를 Sexual Functioning Questionnaire - Short Form; CSFQ-14) 를 사용한 2 건 의 
긴급히 투 여 할 필 요 가 있을 수 있으며, 리 네 졸 리 드나 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제 제 에 이 중 - 눈 가림, 활성 대 조 시 험 이 수 행 되었습니다. 55 띠 에 의한 50 환 자 를 대 상 으 
대한 대 체 약 물 이 없고 특 정 환 자 에서 리 네 졸 리드 또는 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제제 한 가 변 용 량 시 험 에서, 이 약 10~20009 투 여 군 은 1550 개 선 에 있어 
치 료 의 유 익 성 이 세로토닌 증후군 위 험 성 을 상 회 한다고 판 단 되는 경우 동 제 제 를 에 스 시 탈 로 프 람 10~2010709 투 여 군 보다 통 계 적 으로 유 의 하 게 우 수 하 였습니다. 
즉시 중 단 하고 리 네 졸 리 드 또는 정 맥 주 사용 메 틸 렌 블루 제 제 를 투 여 할 수 있습니다. 건강한 피 험 자 를 대 상 으로 한 고정 용량 시 험 에서, 이 약 10009 투 여 군 은 파록세틴 
환 자 는 리 네 졸 리드 또는 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제 제 를 투 여 한 지 2 주 또는 마지막 20009 투 여 군 에 비해 통 계 적 으로 유 의 하게 우 월 하였으나, 20779 투 여 군 은 그 렇 ㅅ 
투여 후 24 시 간 중 먼저 오는 시 점 에서 세로토닌 증후군 증 상 을 모 니 터 링 해 야 않았습니다. 보 티 옥 세틴 10009 와 20709 모두 위약 대비 유 의 한 악 화 를 보 이 ㅅ 
합니다. 리 네 졸 리 드 또는 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블루 제제 마지막 투 여 로부터 24 시 간 않았습니다. 
후 동 제제 치 료 를 다시 시작할 수 있습니다. 역 학 연 구 에서 유사한 약 리 기 전 을 갖는 항 우 울 제 (55, 삼 환 계 항우울제 등 ) 를 
비 정 맥 투 여 ( 경 구 정제 또는 국 소 주 사 ) 로 메 틸 렌 블루 제제 투여 또는 동 제 제 를 1m9/k9 복 용 한 50 세 이상의 환 자 에서 골 절 위 험 이 증 가 하는 것이 나 타 났 습니다. 이에 대한 
이하 정 맥 주 사 한 경 우 에 대한 위 험 성 은 명 확 하지 않습니다. 그럼에도 불 구 하고 작 용 기 전이 알려지지 않 았 으 므로, 이 약 과 의 관 련 성 도 확 인 되지 않았습니다. 
임 상 의 는 이러한 사 용 에 대한 세로토닌 증 후 군 의 응 급 증상 가 능 성 을 인 지 해야 합니다. 
5. 일반적 주의 

즈 의 사 히 1) 발작 
싸 응 삼 의 주 의 사항 발 작 은 항 우 울 제 에 의한 잠 재 적 인 위 험 입니다. 따라서, 발 작 의 병 력 이 있거나 불 안 정 형 
1. 경고 간질 환 자 에서는 주 의 하여 투 여 해야 합니다. 이 약 을 투여 후 발 작 이 처 음 으로 나타난 
1) 자 살 성 향 및 항우울제 환자 또는 발작 횟 수 가 증가한 경 우 에는 이 약 의 투 여 를 중 단 해야 합니다 
주 요 우 울 증 이나 다른 정 신 과 적 질 환 을 가진 소아, 청소년 및 젊은 성 인 (18~24 세 ) 어 2) 조 증 / 경 조 증 
대한 단 기 간 의 연 구 에서 항 우 울 제 가 위 약 에 비해 자살 충 동 과 행 동 ( 자 살 성 향 ) 으 이 약 은 조 증 / 경 조 증 의 병 력 이 있는 환 자 에게는 주 의 하여 사용해야 하며, 조 증 
위 험 도 를 증 가 시킨다는 보 고 가 있습니다. 소아, 청소년 또는 젊은 성 인 에게 0 상 태 로 활 성 화 된 환 자 의 경 우 에는 이 약 의 투 여 를 중 단 해야 합니다 
약 이나 다른 항우울제 투 여 를 고 려 중 인 의 사 는 임 상 적인 필 요 성 이 위 험 성 보 ㄷ 3) 출혈 
높 은 지 항상 신 중 하게 고 려 해 야 만 합니다. 단 기 간 의 연 구 에서 25 세 이상의 세 로 토 닌 성 작 용 이 있는 항 우 울 제 (선택적 세로토닌 재 흡수 억제제; 55105, 세로토닌 
성 인 에서는 위 약 과 비 교 하였을 때 항 우 울 제 가 자살 성 향 의 위 험 도 를 증 가 시 키 ㅅ 노 르 아드레날린 재 흡수 억제제; 559) 사용 시 반 상 출혈, 자 반 병과 같은 출혈 이상, 


않았고, 65 세 이상의 성 인 에 서는 위 약 에 비해 항 우 울 제 에서 이러한 위 험 0 
감 소 하였습니다. 우울증 및 다른 정 신 과 적 질환 자 체 가 자살 위험 증 가 와 관 련 ㅇ 
있습니다. 항 우 울 제 로 치 료 를 시작한 모든 연 령 의 환 자 에 대해 적절한 모 니 터 링 을 













































































위장관 또는 부인과 출 혈 과 같은 출혈 증 상 이 드물게 보 고 되었습니다. 항 응 고 제 
및 / 또 는 혈소판 기 능 에 영 향 을 미치는 것으로 알려진 약 물 ( 예 , 비정형 항 정신병 





a 


} 물 , 페 노 티 아 진 계 , 대 부 분 의 삼 환 계 항우울제, 비 스 테 로 이 드 계 소 염 저 (NSAIDS), 





으 














실 시 하여야 하며 질 환 의 악화, 자살 성향 또는 적개심, 공격성, 분노 등 다른 
정상적인 행 동 의 변 화 가 있는지 주의 깊게 관 찰 되어야 합니다. 환 자 의 가 족 이니 

보호자 또한 환 자 를 주의 깊게 관 찰 하고 필요한 경우 의 사 와 연 락 하 도록 

지 도 합니다. 이 약 은 소아 및 청 소 년 에 서 의 사 용 은 승 인 되지 않았습니다. 

2) 세로토닌 증후군 

이 약 에 의해 잠 재 적 으 











뜨 























생 명 을 위 협 하는 세로토닌 증 후 군 이나 신 경 이 완 제 악성 








증 후 군 이 발생할 수 있습니다 


른 세 로 토 닌 성 약 물 ( 트 립 탄 , 삼 환 계 항우울제, 펜 타 닐 , 리 틈 , 트 라 마 돌 , 트립토판, 























오 1 








스 피 린 ( 아 세 틸 살리실산; 454 을 투여 중인 환 자 나 출혈 경 향 이나 출혈 장애가 
! 려 진 환 자 에게 이 약 을 투 여 하는 경우 주 의 해야 합니다. 
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[- 

4) 저 나 트 륨 혈증 

* 닌 성 작 용 이 있는 항 우 울 제 (5515, 54019) 의 사용시 항 이 뇨 호르몬 분비 이상 
증 후 군 (51A404) 으 로 인한 저 나 트 륨 혈 증 이 드물게 보 고 되었습니다. 노인, 간경변증 
환자 또는 저 나 트 륨 혈 증 을 유 발 하는 것으로 알려진 약 물 을 병 용 투여 중인 환자 등과 
같은 위 험 군 환 자 의 경우 주 의 해야 합니다. 


2 ㅜ ㅜ ㅋ 
나 트 륨 혈증 증 상 을 보이 
































환 자 에서는 이 약 의 투 여 를 중 단 하고 적절한 치 














> 

더 

부 스 피론 및 성 요 한 풀 (51. 95's 08 포함), 세로토닌 대 사 를 저 해 하는 약 
(특히, 정 신 계 질환 치료 또는 리 네 졸 리 드 , 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블 루 와 같은 그 외의 

















작 해야 합니다. 
운전 및 기계 조 작 능 에 대한 영향 


더 3 









































으 원 cP > 처가 
NY 
에 









































토 , 설 사 ) 를 포 함 할 수 있습니다. 이러한 증 상 이 발 생 하면, 즉시 0 








약 의 투 여 를 











단 하고 대 증 요 법 을 시 작 해 야 합니다. 
약 을 정 신 계 질환 치료 목 적 의 \/^0 억 제 제 와 병용 투 여 해서는 안 됩 











약 물 을 포함한 ^0 억제제 포함), 항 정 신 병 약 , 기타 도파민 억 제 제 를 병용 투 여 할 강한 피 험 자 에서 이 약 을 1 일 10779 단 회 및 반복 투여 시 운전 및 기계 조 작 능 , 
때 세로토닌 증 후 군 이 나 신 경 이 완 제 악성 증 후 군 의 위 험 성 이 증 가 됩니다. 세로토닌 지 기능, 기타 정 신 동작 기능 등에 대한 영 향 이 없거나 무 시 할 만한 것으로 
증 후 군 이나 신 경 이 완 제 악성 증 후 군 의 징후 및 증 상 의 발 현 에 대해 환 자 들을 타 났습니다. 그러나 운 전 이나 위험한 기계 조작 시 주 의 해야 합니다. 
모니터링 하여야 합니다. 사 흐 자요 
세로토닌 증후군 증 상 은 정 신 상태 변 화 ( 예 : 초조, 환각, 섬 망 , 혼수), 자 율 신 경 불 안 증 o 오 ㅎㅎ 연 = ~ ~ 

: 빈맥 eee oes 고열) 시 경 근 =p 떨림 경추. 약 은 주로 간 에 서 산화 및 글 루 쿠 론 산 포 합 (glucuronic acid conjugation) 을 
( 예 : 빈맥, 불안정한 혈압, 현기증, 발한, 홍조, 고열), 신 경 근 증 상 ( 예 : , 경축, 통해 광 범 위 하게 대 사 됩니다. 15 00 시 험 에서, yt6chrome ㅁ 450 동 종 효소 
간 대 성 근 경 련 , 반 사 항진, 조 화 운 동 장 애 ), 발작 및 / 또 는 위 장 관 계 증 상 ( 예 : 구 역 ,| 5756 가 0 노아 
구 . 


히 
CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2A6, CYP2C8, CYP2B60| 이 
약 의 대 사 에 관 여 합니다. 
1) 다른 약 물 이 이 약 에 미치는 잠 재 적 인 영향 
(1) MA0 저해제 





























세로토닌 증후군 발생 위험 때문에, 이 약과 740 저 해 제 는 병 용 투 여 하지 





자 들 에게 이 약 의 투 여 를 시 작 해 서는 안됩니다. 메 틸 렌 블 루 의 투여 경 
공 된 모든 보 고 는 1~8 9/9 용량 범 위 에 서 의 정 맥 주 사 에 관한 것 이 었 
으으 개 




















중 

0 니다. 
리 네 졸 리 드나 정 맥 주 사 용 메 틸 렌 블 루 와 같은 !/&0 억제제 치 료 를 받고 
환 여 

저 

머 

















(=) 다 
않습니다. 140 저 해 제 의 투여 중단 후 최소 14 일 이 경 과 한 후에 이 약 의 투 여 를 
시 작 해 야 하며, 140 저 해 제 의 투 여 를 시 작 하 기 최소 14 일 전에 이 악의 투 여 를 
중 단 해야 합니다. 














KR-664305 


(2) 세 로 토 닌 성 약물 
세 닌 성 작 용 이 있는 의 약 품 ( 예 , 트 라 마 돌 , 수마. 

약 을 병용 투 여 하는 경 경우 세 닌 증 후 군 이 발생할 수 있습니다. 
(3) st. John's Wort ( 성 요 한의 풀 ) 
세 로 토 닌 성 작 용 이 있는 항 우 울 제 와 성 요 
을 함 유 한 생 약 제 제 를 병용 투 여 하는 


발 생 이 증 가 할수 있습니다. 


(4) 발작 역 치 (seizure threshold) 를 낮추는 < 약물 



































한 풀 (St. John's Wort(Hypericum perforatum)) 
경우 세로토닌 증 후 군 을 포 함 하는 이 상 반 응 의 






































2) 다른 용 기 에 바꾸어 넣는 것은 사 고 원 


ㅎ ㄴ AT 


않으므로 이를 주 의 합니다. 


인 이 되거나 품 질 유지 면 에 서 바 람 직 하 ㅅ 





작 용 기 전 은 세 로 토 닌 (5-47) 수용체 활 성 의 직접적인 조 절 고 





수 송 체 의 저 해 에 의한 것으로 여 
H77 및 5-410 수용체 길항제, 5 














세 로 토 닌 성 작 용 이 있는 항 우 울 제 는 역 치 를 낮출 수 있습니다. 발 작 의 역 치 를 
낮출 가 능 성 이 있는 다른 약 물 ( 예 , 항우 제 ( 삼 } 환 계 , "SSR, 54019), 신 경 이 완 제 ( 페 노 
치 아 진 , 치 오 잔 틴 , 부 티 로 페 논 ), 메 프 프 로 피 온 , 트 라 마 돌 ) 과 병용 투 여 하 는 
경우 주 의 해야 합니다. 

(5) 전기 경련 요 법 (Electroconvulsive Therapy; ECT) 
0 

(6 


9 ' 불 
고 












































ㅁ ㅇ ㅁㅁ 





) 사 이 토 크 롬 0450 저해제 
© 0206 저해제: 건강한 피 험 자 에게 이 약 1 일 1 회 10009 과 부 프 로 피 온 (강력한 
70206 저해제; 1 일 2 회 , 1 회 1501「09) 을 14 일 동안 병용 도 여 했을 때, 이 약 에 
대한 노 출 (&40) 이 2.3 배 증 가 하였습니다. 이 약 을 부프 피 온 에 추 가 하는 때 보 다 
프 로 피 온 을 이 약 에 추 가 하는 병 용 투 여 의 경 우 에 이 상 반응 발 생 률 이 더 높게 


T = oa ouo 









































효 능 제, 그리고 세 로 토 닌 (5-47) 수 송 체 으 





겨 집니다. 비 임상 시 험 에서 보 티 옥 세틴 





가 1118 수용체 부분 효 능 제, 5-471 수 
서주 "세 닌 을 조 절 하 


Li 





네 프 린 , 도파민, 히 스 타 민 , 아서 


틸 콜린, 60484, 글 루 타 메이트 등 다양 








서 신 경 전 달 의 조 절 을 야 기 하 였 습 


습니다. 이렇게 다양한 직 작 용 으로 인 히 











봄눈 


틴 이 동물 시 험 에서 항 우 울 , 불 안 완화 효과, 인지 기능 및 학습 개선, 기억 


상 효 과 를 나타낸 것으로 보입니다. 그러나 개별 작 용 과 약 력 학적 특 성 의 정확 





wu 


왕 삼 


! |! 








약과 전기 경련 요 법 의 병행 치 료 에 대한 임상 경 험 이 없으므로 주 의 해야 합니다. 


| 





건 [원 30 








관 성 은 아직 명 획 하지 않고, 동물 지 


다른 5-47 수 송 체 점 유 율 을 정 량 하기 위해 리 간 드 를 사용한 2 개 의 P67 




















나 타 났 습니다. 강력한 2206 저 해 제 ( 예 , 부 프 로 피온, 퀴 니 딘 , 플 루 옥 세틴, 








파 록 세 틴 ) 를 이 약 에 추 가 하여 투여 하는 경우, 환 자 의 반 응 에 따라 이 약 의 용 량 을 











솔 기 핵 (raphe 0006) 에 서 의 평균 5-47 수 송 체 점 유 율 은 1 일 5[00 에 서 
1 일 10779 에 서 65% 였 고 20779 에 서는 80% 까 지 증 가 되었습니다. 
2) 임 상 적 유효성 및 안전성 

의 안 전 성 과 유 효 성 은 전처 











감 소 시킬 수 있습니다. 
© 0344, 209 저해제: 건강한 피 험 자 에게 케 토 코 나 졸 (<7『344/5 및 
P-91ycoprotein 저해제; 1 일 1 회 , 400009) 을 6 일 간 투여 또 \ 류 코 나 콜 (- 























를 사 람 에 직접 외 삽 할 때는 주 으 





6,700 명 이상의 주 요 우 울 장 애 (0D) 














포 함 하는 임상 프 로 그 램 을 통해 연 
이 하 의 단기 임 상 시 험 에서 보 티 옥 세 틴 어 


구 되었고, 그 중 3,700 명 이 상 이 12 주 
노 출 되었습니다. 12 개 의 이 중 맹 검 , 위약 

















YP2C9, CYP2C19, CYP3A4/5 저해제; 1 일 1 회 , 200m9) 을 6 일 간 투 여 한 후 이 
약 을 병용 투 여 했을 때 이 약 의 40( 가 각각 1.3 배 , 1.5 배 증 가 하였습니다. 이 약 의 
용량 조 절 은 필 요 하 지 않습니다. 
@ 02019 저해제: 2 건강한 피 험 자 에게 이 약 을 반 복 투 여 하였을 때 의 약 동 학 에서 
오 메 프 라 졸 (6YP2 ㄷ 19 저해제) 40000 단 회 투 여 로 인한 영 향 은 관 찰 되지 않았습니다. 
® 7『0206 의 느린 대사 (poor metabolizer. PM): 이 약과 CYP3A4, CYP2C9 의 

} 렴 

ㅎ 


























> 
| 개 
강한 억 제 제 를 『206 의 느린 대 사 자 에게 병 용 투 여 하는 시 험 이 별도로 실 시 되 지 는 











대조, 6/8 주 , 고정 용량 시 험 이 성인 
의 단기 유 효 성 을 연 구 하기 위 








인 


또는 HAM-D24(Hamilton Depression 
약 물 에 반 응 하였거나 관 해 된 사 람 의 8 





고 령 자 에서 주 요 우 울 장 애 에 대한 





o 














mental 향 상 으로 임 상 적 관 련 성 을 








하여 수 행 되었습니다. 보 티 옥 세 틴 은 12 개 
험 에서 MADRS(Montgomery and Asberg Depression Rating Scale) 
Rating Scale) 총 점 수 의 개 선 을 보였고, 
, CGH(Clinical Global Impression-Glob- 
뒷 받 침 하였습니다. 




















유 효 성 은 용량 증 가 에 따리 


“oT oo 


5-20170 범 위에서 넓은 범 위 의 우울 증 상 에 대하여 
개 선 ) 를 나 타 내 었 습 니다. 











않았지만, 이러한 환 자 들 에서는 이 약 의 노 출 이 상기 기술 
것으로 예 상 됩니다. 

(7) 사 이 토 크롬 P450 유 도 제 
건강한 피 험 자 에게 리 팝 피 신 (Y? 동 종 효 소 의 광범위한 유 도 제; 1 일 60009) 을 10 








것 보다 크게 증 가 할 

















장애 환 자 에 대한 12 주 , 이 중 눈 가 림 , 
틴 1 일 25 또는 50009 대비 보 티 옥 세틴 1 일 
입 증 되었습니다 보 티 옥 세 틴 은 14408 총 점수 


증 가 하였습니다. 또한 보 티 옥 세 틴 은 1 일 


























일간 투 여 한 후, 이 약 2009 을 단 회 투 여 하였을 때 이 약 의 440 가 72% 감 소 하였 
습니다. 광범위한 사 이 토 크롬 P450 유 도 제 ( 여 , 리 팡 피신, 카 르 바 마 제 핀 , 페 니 토인) 
를 이 약 에 추 가 하는 경우, 환 자 의 반 응 에 따라 이 약 의 용 량 조 절 을 고려해야 합니다. 


ㅇㅇ 














건강한 피 험 자 에게 에탄올 0.69/49 과 이 약 2007 또는 40070 의 단 회 병 용 투 여 시, 
위 약 에 비해 이 약 또는 알 코 옴 의 약 물 동 태 학적 영 향 이나 인지 기 능 의 유 의 한 




















효 과 (\/&0*5 10 개 항목 모두 





in 에서 아 고 멜 라 틴 보다 








유 의 하게 우 월 하였고, 약 물 어 
의 할 상 으로 임 상 적 관 련 성 을 뒷 받 침 히 였습니다 





1 응 ㅎ 하였거나 관 해 된 사 람 의 비율, CG 





유 지 됨 이 재 발 - 방 지 시 험 을 통해 입 증 되었습니다. 초기 12 주 공개 














라벨 치료 기 간 에 관 해 를 보인 환 자 를 이후 








위약 또는 보 티 옥 세 틴 에 무작위 
배 정 하여 최소 24 주 이 상 (24 주 -64 주 ) 의 이 중 맹 검 기간 동안 재 발 이 발 생 하는 





손 상 이 관 찰 되지 않았습니다. 하지만, 항우울제 투 여 기간 중 알코올 섭 취 는 

















=e. mH 
바 람 직 하지 않습니다. 
(9) 아스피린 














건강한 피 험 자 에 서 아 스 피 린 을 1 일 1509 반 복 투 여 가 이 약 의 반 복 투여 약 동 학 에 





비 율 을 관 찰 하였습니다. 보 티 옥 세 틴 은 주 





요 우 울 장애 재 발 까 지 의 시 간 으로 측 정 한 

















ㅋ 

















29 투 여 는 MADRS 및 HAM-024 총 


일차 유효성 평 가 변 수 에 서 위 약 에 비해 우 월 하 였 고 (6=0.004), hazard ratiot 2.0 
으로 재발 위 험 이 보 티 옥 세틴 군 에 비해 위약 군 에서 2 배 더 높 았 습니다. 


그 =] 


65 세 이상의 고령자 우울증 환자 452 명 (156 명 이 보 티 옥 세 틴 을 투 여 받았습니다) 
하 8 주 , 이 중 눈 가림, 위약 대조, 고 정 용 량 시 험 에서 보 티 옥 세 틴 1 일 
| 개 선 에서 위 약 에 비하여 우월 

















| 우울 또는 우 울 과 높은 수 준 의 불안 증 상 을 함께 보이는 환자 











~oO 

영 향 을 미치지 않았습니다. 

2) 이 약 이 다른 약 물 에 미치는 잠 재 적 인 영향 

(1) 항 응 고 제 및 항 혈소판 약물: 건강한 피 험 자 에게 안정 용 량 의 와 파 린 과 이 약 반복 
투여 시, 8, 프 로 트 롬 빈 또는 혈장 -/5- 와 파린 수 치 에서 위약 대비 유 의 한 
는 관 찰 되지 않았습니다. 또한, 건강한 피 험 자 에서 이 약 반복 투여 후 
틸 살 리 실 산 을 1 일 15009 병용 투 여 하였을 때, 위 약 에 비하여 혈소판 응집 
아 세 틸 살 리 실 산 의 약 동 학 에 대한 유 의 한 저 해 작 용 은 관 찰 되지 않았습니다. 











pL 


다른 세 로 토 닌 성 약 물 과 마찬가지로, 이 약과 경 구 용 항 응 고 제 또는 
소판 약 물 을 병 용 투여 하는 경우, 약 력 학 적 상 호 작 용 으로 인한 출혈 위 험 의 
가 능 성 이 있으므로 주 의 해야 합니다. 

사 이 토 크롬 P450 의 기질 
02 10 ito 시 험 에서 이 약 은 사 이 토 크롬 2450 동 종 효 소 의 억 제 나 유 도 에 대한 
유 의 한 잠 재 가 능 성 을 나타내지 않았습니다. 
@ 건강한 피 험 자 에게 이 약 의 반복 투여 후 <『450 의 기 질 인 약 물 을 투 여 하였을 
때, /『2019( 오 메 프 라 졸 , 디 아 제 팡 ), <+『34/5( 에 치 닐 에 스 트 라 디올, 미 다 졸 람 ), 
ㄷ vP286( 부 프 로 피온), /『209( 톨 부 타 미드, 5- 와 파린), 6Y21^2( 카 페인), CYP2D6 
( 덱 스 트 로 메 판 ) 에 대한 유 의 한 작 용 은 관 찰 되지 않았습니다. 


유의 
@) 약 력 학적 상 호 작 용 은 관 찰 되지 않았습니다. 이 약 반 복 투여 후 디 아 제 팡 1009 
을 단 회 병용 투 여 하였을 때, 위 약 에 비해 유 의 한 인 지 기능 손 상 은 관 찰 되지 
않았습니다. 이 약과 경 구 용 피 임 약 ( 에 치 닐 에 스 트 라 디올 30.0/ 레 보 노 르 게 스 트 렐 


1509) 을 반복 병용 투 여 하였을 때, 성 호 르 몬 수 치 는 위 약 에 비하여 유 의 한 차 이 를 























oy o9! J 8 xx 
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요 과 는 중 증 의 우울증 환 자 (7 
상 (기저 HAM-A 총 
및 성 인 에 대한 단기 
울 증 의 인 지 기능 장 애 에 대한 효과 
의성 인 대상 및 1 건 의 고령자 대상 단 기 - 위 약 대 조 임 상 시 혐 에서 보 티 옥 세틴 


점수 20 점 이 싱 ) 을 


저 A508 총 점수 30 점 이 상 ) 와 높은 수 준 의 
보이는 우울증 환 자 에 대해서도 
시 험 과 장기 재 발 - 예 방 시 험 에서 입 증 되었습니다. 











지 표 인 DSST(Digit Symbol 


ceived Deficits Questionnaire) 
Questionnaire) 를 이 용 하 여 평 가 하였습니다. 

055S7 평 가 결과 2 건 의 성 인 대상 임 상 시 험 에서는 
위 의 변 화 를 보였고, 1 건 의 고령자 대상 임 상 시 험 에서는 위 약 군 
비 2.79 (6=0.023) 의 변 화 를 나 타 내 었 
1 건 의 성 인 대상 임 상 시 험 에서 u25^ 를 이 용 하 여 기능 
대한 보 티 옥 세 틴 의 효 괴 


4.26 (p<0.0001) 범 


(9 ! 5~20 mg9) 의 효 과 를 연 구 하였습니다. 
장애 환 자 에서 인 지 기 능 장 애 에 대한 보 티 옥 세 틴 의 효 과 는 객관적 측정 
Substitution Test) 및 UPSA(University of California 
San Diego Performance-Based Skills Assessment), 주관적 측정 지 표 인 ㅁ 20(『06「 ㄷ - 
및 CPFQ(Cognitive and Physical Functioning 




















위 약 군 대비 1.75 (06=0.019) ~ 


능 적 능 력 (functional capacity) 





를 평 가 한 결과 보 티 옥 세 틴 군 은 8.0 점 , 위 약 군 은 5. 



























































습 니 다 (6<0.001). 


[= 





또한, P00 를 이용한 주관적 평가 결과 보트 








점 을 보 였 고 (6=0.002), 가를 
약 군 에서 각각 -8. 
(5) 내 약성 및 안전성 























보이지 않았습니다. 
(3) 리듬, 트립토판: 리 틈 을 정 상 상 태 까지 노 출 시킨 건강한 피 험 자 에게 이 약 을 반복 

병 용 투 여 시, 임 상 적 으 로 유 의 한 영 향 은 관 찰 되지 않았습니다. 그러나 세 로 토 닌 성 

작 용 이 있는 항 우 울 제 를 리듬 또는 트 립 토 판 과 병용 투 여 하는 경우 항 우 울 제 의 

효 과 가 증 가 되었다는 보 고 가 있으므로 이들 악 물 과 병용 투 여 할 경우 주 의 해야 
합니다. 

7. 임부 및 수 유 부 에 대한 투여 

1) 임부 

이 약 을 임 부 에게 사용한 자 료 는 제 한 적 입니다. 

동 물 시 험 에서 최 기 형 성 은 나타나지 않았으나, 태아 체 중 에 대한 영향 및 골 형성 

지 연 이 관 찰 되었습니다. 

임신 후 ^ 











후 기 에 세 로 토 닌 성 약 물 을 사용한 임 부 의 신 생 아 에서 다 음 과 같은 증 상 0 

호흡, 발작, 체온 불안정, 수 유 곤란, 구 

긴 장 항진, 근 육 긴 장 저하, 과 다 반사, 떨림, 초조, 과민성, 기면증 

속 적인 울음 들린, 수 면 곤란 이러한 증 상 은 과도한 세 로 토 닌 성 작용 또는 금 
힌 






































| 것일 수 있습니다. 대 부 분 의 경우 이는 출산 직후 또는 24 시 간 내어 




















틴 군 은 -15.1 점 , 위 약 군 은 -10.8 
이용한 주관적 평 가 결 과 에서는 보 티 옥 세 틴 군 괴 








옥 세 틴 의 안 전 성 과 내 약 성 은 


점, -6.9 점 을 나 타 내 었 습 니 다 (6=0.086). 


1 일 5-20009 범위 용 량 에 대해 단 기 / 장 7 
험 에서 정 립 되었습니다. 보 티 옥 세 틴 은 위 약 에 비해 불 면 이나 기 면 의 발 생 률 을 








시키지 않았습니다. 
및 장지 위약 대조 시 험 에서, 잠 재 적 인 금단 증 상 이 급 작 스 러운 보 티 
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후 나 타 나 는 지 를 체 계 적 으로 평 가 하였고 및 
여 후 금단 증 상 의 특 성 이나 발 생 률 에서 위 약 에 비하여 임 상 적 





, 보 티 옥 세 틴 을 단 기 (6-12 주 ) 및 














ra 


유 의 한 차 이 는 없 었 습니다. 





이 





보 고 된 성기능 이상의 발 생 률 은 보 
낮 거나 유 사 하였습니다. 아리조나 
료 와 관련된 성기능 장 애 (| ㄷ 50) 의 발 생 률 과 아리조나 성 경 험 척 도 (A56%) 총 


티 옥 세 틴 의 단기 및 장기 시 험 에서 위 악 이 
성 경 험 척 도 (^56>%() 를 사용한 시 험 에서 





























평 가 하였을 때, 








수 








4032002 시드 
0 9 오 > 
「 
뜨 크 


| 하 여 1650 의 발 생 률 이 증 가 하였습니다. 
수 준 이 낮 으며 (기저 C61-5<3), 이 전 에 치 료 받은 550! ( 시 탈 로 프 람 


























제 (55005) 를 투 여 하 는 것은 신 생 아 지 속 성 폐 동 맥 고 혈 압 224N) 의 위 험 성 을 











요 
용 
티 
학 조 사 에서 임신 중어, 특히 임신 후 기 에 임 부 에게 선택적 세로토닌 재 흡수 
저 
A 





1 J 
EES 
Tr 


만 





이 」 오 1 ㄷ ) 꺼 처지 (0 











시키는 것으로 나 타 났 습니다. 이 약과 신 생 아 지 속 성 페 동 맥 고 혈 압 (PP\) 으 
상 관 관 계 에 대한 시 험 은 실 시 되지 않았지만, 세 로 토 닌 의 농 도 를 증 가 시키는 0 
약 의 작 용 기 전 을 고려할 때 위 험 성 을 배 제 할 수 없습니다. 

임 부 의 경 우 에는 임 상 적 유 의 성 이 태 아 에 대 한 위 험 성 을 상 위 하는 경 우 에 한하여 0 
약 을 사용해야 합니다. 
2) 스 으 브 


동 물 시험 자 료 에서 이 약과 이 약 의 대 사 체가 모 유 로 이 행 되었습니다. 이 약 은 















































2 
즈 


료 와 관련된 


코 티 옥 세 틴 을 1 일 5-159 복 용 하였을 때 나타나는 성기능 
| 약 과 유 의 한 차 이 를 보이지 않았습니다. 1 일 20000 을 복 용 하였을 때에는 

















트 랄 린 ) 와 Br 7650 가 있는 환 자 를 대 상 으로 수 행 한 8 주 간의 
변 용 량 , 대조 시 험 에서 보 티 옥 세 틴 을 1 일 10-209 복 용 하였을 때 
7650 의 개 선 에 있어 에 스 시 탈 로 프 람 을 1 일 10-20709 








없 으 보 
$ 요 


4 
= 


브 그 멜 
의 
ㄷ 


을 때에 비해 통 계 적 으로 유 의 하게 우 
타 났습니다 (2.2 점 , 0=0.013). 『 








>( 소 뜨 


10 fr o9! 0S [> [ 소 00 
오 [인 에 0 앤 


pw 


쓰 벼 


피 험 자 를 대 상 으로 한 5 주 간의 이 중 - 


우 수 하였으며, 이는 아 0-14 총 점 의 

















= 치 료 군 모 두 에서 항 우 울 효 과 는 
지 되었습니다. 성 기 능 이 정 상 이며, 우 울 증 에 의한 교란 효 과 가 없는 











눈 가 림 , 위약 및 파록세틴 대조 











기보 14 총점 변 화 에 있어 보 티 옥 세 틴 을 1 일 10000 복 용 하였을 





4 점 , 0=0.009) 파 록 세 틴 을 1 일 20000 복 용 하였을 때 대비 통 계 적 으 














aa aE 보 티 옥 세 틴 을 1 일 20009 복 용 하였을 때 는 (1.05 점 , 
| 차 이 를 보이지 않았습니다. 보 티 옥 세틴 1 일 100709 과 20709 모두 















































는 

사 람 에서도 모 유 로 이 행 될 수 있으므로 수 유 를 받는 유 아 에 서 의 위 험 성 을 배 제 할수 땅 든 ( 

없습니다 ire 

영 유 아 에서 수 유 의 유 익 성과 산 모 에 대한 치 료 의 유 익 성 을 고 려 하여 수 유 중 단 또는. 없긴 

이 약 의 투여 중 단 을 결 정 해 0 『 합 니다. iS 
스 테 느 보 티 옥 . 

3) 수 태 능 영 향 0 

수컷 및 암컷 랫 트 의 수 태 능 시 험 에서 이 약 은 수 태 능 , 정 자 의 질 또는 교 미 기 능 에 임상 ㅅ 

영 향 을 미치지 않았습니다. 보 티 

유 사 계 열 의 항 우 울 제 (55 티 ) 가 가 역 적 으 로 정 자 의 질 에 영 향 을 주었다는 사 례 보 고 가 

있으나, 현 재 까 지 사 람 의 수 태 능 에 미치는 영 향 은 관 찰 되지 않았습니다. 

8. 소 아 에 대한 투여 

소 아 에 대한 안전성 및 유 흐 성 이 확 립 되지 잃 았 으 므로 소 아 에게 이 막을 투 여 하는 

것은 권 장 되지 습 니 다 (1. 경 고 항 참조). 

9. 고 령 자 에 대한 투여 

고 령 자 에서 이 약 의 안전성 및 유효성 자 료 는 제 한 적 입니다. 따라서 65 세 이상의 

고 령 자 에서 이 약 을 1 일 10009 이상 투 여 할 경 우 는 주 의 해야 하고, 주의 깊은 

모 니 터 링 이 요 구 됩니다. 





10. 신 장 애 및 간 장 애 환자 





ol 











중증 신 장 애 환 자 에 대한 자 료 는 제 한 적 이므로, 이러한 환 자 에게 투 여 하는 경우 
주 의 해야 합니다. 

2) 간 장 애 환 ㅅ 
간 장 애 환 자 에 다한 약 동 학 적 자 료 에 따라 간 기 능 에 따른 용량 조 절 이 필 요 하지 
않으나, 이러한 환 자 에게 투 여 하는 경우 주 의 해야 합니다. 





















































약 화 를 보이지 않았습니다. 
- 위약 과 비 교 하여 체중, 심박, 혈압 
니 


3 가 에서 임 상 적으 


압 에 대해 단기 및 장기 임 상 시 험 에서 


유 의 한 변 화 는 관 찰 되지 않았습니다. 





주 요 우 울 장 / 애 환 자 에서 QT, QT, PR, QRS 간격 등 을 포 함 하는 66 











임 상 적 으 








사 용 기 한: 제조일 


: 기 밀 용기, 실 온 (1-30) 보관 


유 의 한 영 향 을 보이지 않았습니다. 건강한 시 험 대 상 자 에게 


1 일 40009 까 지 투 여 한 010 측 정 시 형 (thorough QTc study) 에 서 02 간격 연 장 에 
능 성 은 관 찰 되지 않았습니다. 








부터 48 개 월 (제품 포 장 에 있는 사 용 기 한 (Exp. date) 참조) 





















































11. 과 량 투 여 시 의 처치 
임 상 시 험 에서 이 약 40~7509 을 투 여 하였을 때 다음 이 상 반 응 의 악 화 를 유발 
하였습니다: 구역, 체 위 성 어지러움, 설사, 복부 불 편 감 전신성 가려움, 졸 림 , 홍조. 
시판 후 경 험 에서는 주로 이 약 80079 까 지의 과 량 투 여 가 보 고 되었습니다. 대 부 분 의 
경우 증 상 이 없거나, 경미한 증 상 으로 보 고 되었습니다. 가장 흔하게 관 찰 된 
이 상 반 응 은 구 역 과 구 토 였습니다. 

이 약 809 을 초 과 하여 과량 투 여 한 경 혐 은 제 한 적 입니다. 치료 용량 범 위 보다 수 
배 높은 용 량 ( 약 50009) 에 서 발 작 과 세로토닌 증 후 군 의 발 생 이 보 고 된 바 
있습니다. 

과 량 투 여 시 의 처 치 는 임 상 증상 치 료 와 함께 적절한 모 니 터 링 을 실 시 합니다. 특별한 
환 경 에 서 의 의학적 추 적 이 권 장 됩니다. 


12. 보관 및 추 취 급 상의 주 의 시 | 항 
1) 어 린 이 의 손 이 당 지 않는 곳에 보 관 합 니다. 


사 용 기 한은 00( 일 )-00( 월 )-0000( 년 ) 의 형 식 으로 표 시 됩니다. 
장 단 위: 28 정 
※ 사 용 기 한이 oa 단련 질 , 변 패 , 오 염 되거나 








제품 문의처: 한 국 룬 드 벡 주 고 객 상 담 전 화 


(02)431-6600 


판매자: 한 국 룬 드 벡 (주) 


서울시 송파구 올 림 픽 로 35 길 137 한 국 광 고 문 화 회관 19 층 





원 H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 


종 개 정 일자: 2019. 08. 02 


oe 최 종 개 정 일자 이후 변경된 내용 





은 당사 홈 페 이 지 (\0\\.1400 





‘on com/kr) 를 통해 확 인 할 수 있습니다. 
※ 의약품 부작용 발생 시 힌 








(1644-6223). 
※ 사 용 기 간이 지난 의 약 품 을 사 용 하지 않 도 











를 읽고 보 관 하도록 합니다. 


! 국 의 약 품 안 전 관 리 원 에 피 해 구 제 를 신청할 수 있습니다 


